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ARTERES DU MEMBRE 
SUPERIEUR 

INTRODUCTION 

L'axe arteriel du membre superieur commence au 
niveau de la racine du membre par l'artere axillaire 
et se termine au niveau de la main par les arcades 
palmaires et leurs branches. 
L'artere subclaviere prend le nom de I'artere 
axillaire des son passage au milieu de la clavicule. 
L'artere brachiale se divise au niveau du coude 
pour donner les arteres radiale en dehors et 
ulnaire en dedans pour I'avant bras. 
Les arteres ulnaire et radiale s'anastomosent au 
niveau de la main pour donner les arcades 
arterielles 2 palmaires profonde et superficielles et 
1 dorsale. 

1- ARTERE AXI LLAI RE 
y Elle fait suite a l'artere subclaviere au milieu 

de la clavicule. 
y Elle traverse en diagonale la fosse axillaire qui 
est une region situee entre le bras et la paroi 
thoracique. L'artere est accompagnee par la 
veine axillaire situee en dedans et les troncs 
secondaires du plexus brachial qui I'entourent. 
y Elle se termine au niveau du bord inferieur du 

muscle grand pectoral par l'artere brachial, 
y Branches collaterals : 

G Artere thoracique supreme 
(superieure). 



G Artere thoraco acromiale (artere 

acromio thoracique) 
G artere thoracique laterale (artere 

mammaire externe). 
G Artere sub scapulaire. 
G Tronc des arteres circonflexes 
(anterieure et posterieure). 
2-ARTERE BRACHI ALE(HUMERALE) 
y Elle est plus superficielle (utilisee dans la prise 

de la tension arterielle). 
y Elle fait suite a I'artere axillaire au niveau du 

bord inferieur du muscle grand pectoral, 
y Accompagnee du nerf median elle parcourt la 
partie antero mediale du bras d'un trajet 
presque vertical dans le canal brachial de 
Cruveilhier occupant done la face mediale de 
la loge anterieure du bras, 
y Elle se termine a 3cm au-dessous de 

I'interligne articulaire du coude en se divisant 
en 2 branches artere ulnaire et artere radiale. 
y Branches collaterals : 
G rameau deltoidien, 
G artere nourriciere de I'humerus, 
G artere profonde du bras (artere humerale 

profonde), 
G artere collateral ulnaire proximale (collateral 

mediale superieure), 
G artere collateral ulnaire distale (collateral 
mediale inferieure). 
Les 2 dernieres contribuent au cercle peri 
articulaire du coude. 3-ARTERE RADIALE 
Elle est la branche de bifurcation laterale de 
I'artere brachiale elle prend origine a3cm au- 
dessous de I'interligne articulaire du coude. 



Elle parcourt la partie laterale de la loge anterieure 
de I'avant bras accompagnee du rameau 
superficielle du nerf radial. 
Dans le 1/3 inferieur de I'avant bras elle devient 
superficielle et se situe dans la gouttiere du pouls 
radial (limitee lateralement par le tendon du 
brachio-radiale (long supinateur) et medialement 
le tendon flechisseur radial du carpe (grand 
palmaire) puis elle contourne I'articulation du 
poignet pour penetrer dans la paume de la main. 
Elle se termine en s'anastomosant avec le rameau 
palmaire profond (artere cubito-palmaire) pour 
donner I'arcade palmaire profonde. 
Branches collaterals : artere recurrente radiale, 
rameau carpien palmaire (artere transverse 
anterieure du carpe), rameau palmaire 
superficiel(artere radio-palmaire), rameau carpien 
dorsal (I'artere dorsale du carpe). 



4-ARTERE ULNAI RE(CUBITALE) 
Elle represente la branche de bifurcation mediale 
de I'artere brachiale, elle nait a 3cm au-dessous de 
I'interligne articulaire. Elle chemine dans la partie 
mediale de la loge anterieure de I'avant bras 
accompagnee du nerf ulnaire. 
Elle se termine dans la paume de la main en 
s'anastomosant avec le rameau palmaire 
superficielle de I'artere radiale pour donner 
I'arcade palmaire superficielle. 
Branches collaterals : tronc des arteres 
recurrentes ulnaires, artere interosseuse 
commune, rameau carpien dorsal (artere dorsale 
du carpe), rameau palmaire profond. 
5-ARCADES ARTERIELLES DE LA MAIN 



5-1- ARCADE PALMAIRE PROFONDE 

C'est I'anastomose entre I'artere radiale et le 

rameau palmaire profond de I'artere ulnaire. 

5-1-ARCADE PALMAIRE SUPERFICI ELLE 

C'est I 'anastomose entre I'artere ulnaire et le 

rameau palmaire superficielle de I'artere radiale. 

5-3-ARCADE DORSALE 

C'est I'anastomose entre le rameau carpien de 

I'artere radiale et le rameau carpien de I'artere 

ulnaire. 

6- APPLICATIONS CLINIQUES 

Artere brachiale utilisee pour la prise de la pression 

arterielle c'est un acte consistant a mesurer les 

pressions du sang circulant dans les arteres. Le 

resultat obtenu sera exprime en mm Hg 

(millimetres de mercure). 

Les pouls du membre superieur sont : 

-pouls ax ilia ire, 

-pouls brachial, 

-pouls radial, 

-pouls cubital. 

Les arteriopathies du m em bre superieur 

representent les d i v e r s e s a ffe ctio n s in te ressa n t le 

re s e a u a rte rie I du m em bre et plus specialem e n t les 

lesions stenosantes o u o cc lu s iv e s d o n t l'e tio lo g ie 

p rin cip a le est I'a th e ro scle ro se . 

7-RADIO-ANATOMIE 

En depit de I'essor de techniques non-invasives 
pour I'exp loration du systeme vasculaire comme 
I'echographie Doppler couleur ou I'lRM en cours de 
developpement dans ses applications vasculaires 
peripheriques, les methodes necessitant une 
injection de produit iode comme I'arteriographie ou 



le scanner, notamment balayage spirale 
demeurent les plus utilisees. 



